Güneş Panelleri, Oda Düzeni veya Gün Doğumu Fotoğrafçılığı İçin Doğu-Batı Yönü Nasıl Bulunur
Çatınızın, pencerenizin veya bahçenizin gerçekte hangi yöne baktığını bilmek, güneş paneli verimliliğini, iç mekan aydınlatmasını ve gün doğumu fotoğrafçılığını doğrudan etkiler.
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Manyetik Kuzey ile Gerçek Kuzey Arasındaki Fark
Akıllı telefon pusulaları manyetik kuzeyi gösterir; gerçek coğrafi kuzeyi değil. Bu farka manyetik sapma denir ve konumunuza bağlı olarak 10°–20°'yi aşabilir. Güneş paneli kurulumu veya bahçe planlaması gibi uygulamalarda bu hata göz ardı edilemez.
Kuzey yarımkürede, gerçek güneye (180°) bakan paneller yıllık en yüksek üretimi sağlar. Sadece 15° sapma bile üretimi gözle görülür biçimde düşürebilir.
Güneş Panelleri ve Doğal Işık
Bir kurulum uzmanı aramadan önce NorthPin'i iOS veya Android'de açarak çatıda dolaşın. Gerçek Kuzey modunu etkinleştirin: uygulama yerel manyetik sapmayı otomatik olarak düzeltir. Yön Sabitleme özelliğiyle 180°'yi kilitleyin ve en iyi yönlendirilmiş bölümleri bulmak için çatı boyunca ilerleyin — elle hesaplama gerekmez.
İç mekanda doğuya bakan pencereler sabah saatlerinde serin ve aydınlık ışık sunar; batıya bakan pencereler öğleden sonra altın renginde güneş ışığı yakalar. Kira ya da satın alma sözleşmesi imzalamadan önce her odanın gerçek yönünü bilmek somut bir avantajdır.
Fotoğrafçılık ve Bahçecilik
Gün doğumunu fotoğraflamak için hedeflediğiniz tarihte güneş azimutunu hesaplayın, ardından NorthPin ile o yönü kilitleyin. Gerçek Kuzey modu her zaman etkin olduğundan kilitlenen yön coğrafi olarak doğrudur.
Bahçede domatesler ve biberler en az altı saat doğrudan güneş ister. Pusulayı yanınıza alarak bahçeyi dolaşmak, hangi tarhanın sabah, öğle ya da akşam güneşi aldığını gösterir ve her bitkiyi en uygun konuma yerleştirmenizi sağlar.
Anten Kurulumu ve Gayrimenkul Değerlendirmesi
Kuzey yarımküredeki uydu çanakları kabaca güneye bakar. Gerçek güneyi önceden bilmek, engelleri kurulum öncesinde temizlemenizi kolaylaştırır. Mülk satın almadan veya kiralamadan önce NorthPin ile her cephenin yönünü kaydedin — enerji maliyetleri ve yaşam kalitesini tahmin etmek için kullanışlı bir veri. NorthPin ücretsiz, reklamsız ve çevrimdışı çalışır.
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